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BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 157 (157) 16 lipca 2019 r. 


5 Kraków, 12 lipca 2019 r. 
PREZES 
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI 

OKR.4210.18.2019.EŚ 


DECYZJA 


w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Sp. z 0.0. z siedzibą w Wolbromiu 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1i2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


Elektrociepłowni Sp. z 0.0. z siedzibą w Wolbromiu 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 24 czerwca 2019 r. znak: EC/083/19, uzupełnionego pismami z dni: 3 lipca 2019 r. 
znak: EC/085/19, 8 lipca 2019 r. brak znaku 


postanawiam 


zmienić moją decyzję z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr OKR-4210-59(16)/2017/2018/285/XIII/EŚ (z późn. zm.) 
w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, wydłużając ten okres do 31 grudnia 2019 r. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 28 czerwca 2018r. Nr OKR-4210-59(16)/2017/2018/285/XIII/EŚ (z późn. zm.) Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo, taryfę dla ciepła, 
z datą obowiązywania tej taryfy do dnia 17 lipca 2019r. Pismem z dnia 24 czerwca 2019 r. znak: EC/083/19, 
uzupełnionego pismami z dni: 3 lipca 2019r. znak: EC/085/19, 8 lipca 2019r. brak znaku, Przedsiębiorstwo 
wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła, polegającą na przedłużeniu terminu 
obowiązywania tej taryfy do dnia 17 lipca 2020 r. 

W uzasadnieniu Przedsiębiorstwo podnosi, że przedłużenie okresu obowiązywania taryfy pozwoli na 
opracowanie kolejnej taryfy w oparciu o zamknięty pełny rok obowiązywania aktualnej taryfy oraz na podstawie 
zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2019 r. 

Wniosek rozpatrzono na podstawie art. 155 Kpa, który mówi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona 
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji 
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 
i przemawia za tym interes strony lub słuszny interes strony. 

W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki umożliwiające dokonanie wnioskowanej przez 
Przedsiębiorstwo zmiany decyzji. Ponadto ustalono, że zostaje zachowany interes odbiorców, gdyż wnioskowana 
zmiana nie spowoduje wzrostu obciążeń w porównaniu do cen i stawek opłat aktualnie stosowanych. 

Nie uwzględniono wniosku Przedsiębiorstwa o przedłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do 17 lipca 
2020 r. gdyż, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt3 li. b ustawy - Prawo energetyczne do zadań Prezesa URE należy 
ustalanie okresu obowiązywania taryf. 


W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr OKR-4210- 
59(16)/2017/2018/285/XIIUES (z późn. zm.), pozostaje bez zmian. 


W związku z powyższym postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 
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1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt li 
art. 479% $ 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji — w całości lub części (art. 479% 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 —133 Kraków. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku 
z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 785 tj.). Strona może ubiegać się ozwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów 
art. 101 inastępne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, 
stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ lustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy - Kodeks 
postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku zart. 31 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 


6. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie również 
zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą 
w Krakowie 


dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba 


Otrzymują: 


1. Elektrociepłownia Sp. z o.o. 

ul. I Maja 100, 32-340 Wolbrom, 
2. Wojewoda Małopolski, 
3.a/a. 


Decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy. 


Ewa Ślusarek - starszy specjalista 
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5 Kraków, 12 lipca 2019 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OKR.4210.8.2019.JWI 


DECYZJA 


w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z 0.0. w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu 


Na podstawie  art.47ust. li2 oraz art. 23ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku zart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Sączu 
z siedzibą w Nowym Sączu 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 4 marca 2019 r., (pismo znak: NEH/84/03/2019), uzupełnionego pismami z dni: 
25 kwietnia 2019r. (pismo znak: NEH/89/04/2019), 11 czerwca 2019r. (pismo znak: NEH/103/06/2019), 
26 czerwca 2019 r. (pismo znak: NEH/105/06/2019) i 8 lipca 2019 r. (pismo znak: BOK 110/07/2019), 


zatwierdzam: 


taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego 
roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 5 marca 2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie 
oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

Zgodnie zart. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega 
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi 
w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44145 ustawy - Prawo 
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii zdnia 22 września 2017r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  ztytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 


Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia 
w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. 
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Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 
POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt li 
art. 479% $ 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji — w całości lub części (art. 479% 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 —133 Kraków. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku 
z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 785 t.j.). Strona może ubiegać się ozwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów 
art. 101 inastępne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, 
stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ lustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy - Kodeks 
postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 


6. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie również 
zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 


z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą 
w Krakowie 


dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba 


Otrzymują: 
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Sączu 


ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, 
2. Wojewoda Małopolski, 
3.a/a. 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu I marca 2019r. na rachunek 95 1030 1508 0000 
0005 5002 4055. 


Joanna Więcław - specjalista 
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Załącznik do decyzji Nr OKR.4210.8.2019.JWi 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 12 lipca 2019r. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. zo.o. 


NOWY SĄCZ 


TARYFA DLA CIEPŁA 


CZĘŚĆ I 
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 


Ustawa — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019r. poz.755 z późn.zm. ). 
Rozporządzenie taryfowe — Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1988). 

Rozporządzenie systemowe- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92). 
Przedsiębiorstwo energetyczne — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Sączu 
ul. Wiśniowieckiego 56, (MPEC) prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji ciepła. 

Odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym. 

Sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 

Źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła. 

Przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego 

albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, 
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach. 

Węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. 
Grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt. 

Zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło 
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy 
węzeł cieplny lub źródło ciepła. 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę 

do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła. 

Grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi 
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania. 
Zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która 
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi 
dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia : 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 
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Nielegalne pobieranie paliw lub energii — pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym 
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą 
wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

Taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym 


ustawą. 


CZĘŚĆ II 


Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. 


Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa energetycznego jest zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie 


zaopatrzenia w ciepło. 


W szczególności przedmiotem działalności jest: 

wytwarzanie ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją 
WCC/607/257/U/0T3/98/JP z dnia 17 listopada 1998 r. (z późn. zm.), 

przesyłanie i dystrybucja ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki decyzją PCC/639/257/U/0T3/98/JP z dnia 17 listopada 1998 r. (z późn. zm.). 


CZĘŚĆ III 


Podział odbiorców na grupy taryfowe 


Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z $ 10 rozporządzenia taryfowego . 
Nośnikiem ciepła dla wszystkich odbiorców jest gorąca woda. 


Lp. |Nazwa Symbol | Opis grupy taryfowej 
kotłowni Grupy 
I | Milenium Odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni Milenium w Nowym Sączu (opalanej 
ANM .«'.”__ | miałem węglowym), zasilającej sieć o parametrach 135/80. le 
1 ANM I [Odbiorcy pobierający ciepło z eksploatowanych przez MPEC grupowych 
a węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczym. _ 
2 ANM 2 [Odbiorcy pobierający ciepło z eksploatowanych przez MPEC indywidualnych 
węzłów cieplnych będących własnością MPEC. 
3 ANM 2.1 | Odbiorcy pobierający ciepło z eksploatowanych przez MPEC indywidualnych 
NL węzłów cieplnych będących własnością Odbiorcy. llle 
4 ANM 3 | Odbiorcy pobierający ciepło z przyłączy. 
II | Sikorskiego Odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni Sikorskiego w Nowym Sączu 
ANS ||| | (opalanej miałem węglowym),zasilającej sieć o parametrach 135/80. 
6 ANS2  |Odbiorcy pobierający ciepło z eksploatowanych przez MPEC indywidualnych 
REREZE. węzłów cieplnych będących własnością MPEC. eee 
7 ANS 2.1 | Odbiorcy pobierający ciepło z eksploatowanych przez MPEC indywidualnych 
węzłów cieplnych będących własnością Odbiorcy. 
8 | Stary Sącz AS Odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni Stary Sącz w Starym Sączu (opalanej 
gazem), zasilającej sieć o parametrach 130/80. 
kia Odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni Wólki w Nowym Sączu opalanej 
9 | Wólki B ow SA 
gazem, zasilającej sieć o parametrach 95/70 
i0 Mate lokalne |C 7 pobierający ciepło ze źródeł ciepła opalanych gazem o mocy do 1 
11 Matejki CI Odbiorcy pobierający ciepło ze źródeł ciepła opalanych gazem o mocy do 1 
+Bóżnicza MW zasilającej sieci o parametrach 90/70 
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CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług /VAT/. W odniesieniu do nich 
podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4.1 Odbiorcy rozliczani wg $ 7 ust.2 rozporządzenia taryfowego. 


Grupa ANM 


Źródło ciepła Kotłownia Milenium 
Grupa taryfowa j.m 


: : ANM 1 ANM 2 ANM 2.1 ANM 3 
Ceny i stawki opłat 


Cena za zamówioną moc 


Stawka opłaty stałej za usługi 


przesyłowe (| zł/łMW/ok | 43723,88| 38697,91| 29285,08| _22 585,01 
Rata miesięczna |_| | zł/MW/miesiąc | 3643,66] 3224,83] _ 2440,42| __1 882,08 | 
Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe zł/GJ 13,71 15,05 10,07 9,19 
Grupa ANS i AS 

Źródło ciepła Kotłownia Sikorskiego | Kotłownia Stary Sącz 
Crupatarylowa qi ANS 2 ANS 2.1 AS 

Ceny i stawki opłat 


Cena za zamówioną moc 


zł/MW/rok 111 425,40 124 427,94 


Stawka opłaty stałej za usługi 


przesyłowe | |||. zł/MW/rok | _. 32 399,18| 27641,05| n 27282,65 nn 
Rata miesięczna || złMW/miesiąc| _ 2699,93] 2303,42] 2273,55 | 
Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe zł/GJ 11,22 8,16 8,05 


4.2 Odbiorcy rozliczani wg $ 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego. 


Grupa Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną | Stawka opłaty za ciepło 
odbiorców moc cieplną 
złłMW ZŁUGJ 
B 13 586,44 54,59 
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4.3 Stawki opłat za przyłączenie do sieci. 


Wyszczególnienie Jedn. Dn25 | Dn32 | Dn50 | Dn80 | Dn 100 Dn 150 
miary 
stawka netto opłaty za zł/mb | 250,00 | 230,98 | 135,14 | 500,00 | 125,00 175,00 
przyłączenie 
CZĘŚĆ V 


Zasady ustalania cen i stawek opłat. 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 7 i art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. 


Warunki stosowania cen i stawek opłat. 


1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców oraz sposobów załatwiania reklamacji, które określone zostały 
w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego . 

2. W przypadkach: 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

przedsiębiorstwo energetyczne stosuje odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia 

taryfowego oraz w ustawie o podatku od towarów i usług. 


CZĘŚĆ VI 
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat. 


1. Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła w sposób przejrzysty i zrozumiały 
poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmian, co najmniej 
na 14 dni przed ich planowaną zmianą. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni 
i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
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